Olimpia Wojtygowa 


przeżywszy lat 63, po długiej chorobie, opatrzona SS. Sakra- 
mentami, zasnęła w Panu d. 1 stycznia 1897 r. 


W nieutulonym żalu pozostałe dzieci, zapraszają Krewnych, Przyjaciół, 

Znajomych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok w niedzielę 

d. 3 stycznia 1897 r. o godzinie 3-ej popołudniu, z domu przy ul. Nad 
Rudawą 1. 17, wprost na Cmentarz. 


Zakład pogrzebowy „Concordia“ J. K. Pekalskiego. Druk W. L. Anczyca i Spółki w Krakowie. 


